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Sloopmelding De Fledders 14 te Vries; het verwijderen van het asbest van 
het plafond van de CV-ruimte 

Locatie : De Fledders 14 te Vries 

Omschrijving : het verwijderen van het asbest van het plafond van de CV-ruimte 
Verzonden : 28 juli 2016 
Kenmerk : WABO-20160723 

Bovenstaande sloopmelding is afgehandeld. Hiertegen staan geen rechtsmiddelen open. 
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